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PROGRAM 
Concerto in G Major (BWV 592) Ernst-Bach 
Schmiiske dich, 0 liebe Seele (BWV 654) Bach 
Wir glauben all an einen Gott (BWV 680) Bach 
Prelude and Fugue in A Major (BWV 536) Bach 
Sei gegriisset, Jesu gutig (BWV 768) Bach 


Next Organ Recital: Janet MacFarlane, Organist & Harry Maude, bass - Monday, 
November 21, 1977 - 5:05 p.m. Convocation Hall. 


